WILHELM HABICHT 


Dyroktor dobr Hrabstwa Tarnowskicgo, 


Czlonox Rzadu Narodowego i Zolnierz z roku 1863, 


utodzony damia 6 Stycznia 1835 r. 


po długich 1 ciężkich cierpienicha, opatrzony oo. 
Sakramentami, zasnął w Panu dnia 5-go Listopada 


1898 r. w krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się w Poniedziałek dnia Y Listopada b. r. 

o godzinie 3-ciej po południu z domu przedpogrzcbowego 

na Cmentarzu krakowskim, wprost na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Wtorek dnia © Listopada 
o godzinie 8 rano. 


Kraków, ul. Lenartowicza 7. 


Zaklad pogrzebowy A. Szafranskicgo w Krakewie, 
W drukarni Aleksandra Slomskiegy w krakowie. 


